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Result of SSC or Equivalent Examination - 2013 


BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA 
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2013 


Institution: KANAIPUR HIGH SCHOOL (EIIN: 108750) 
Centre: KANAIPUR (KANAIPUR HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: FARIDPUR SADAR, Zilla: FARIDPUR 
No. of Students: { Examinee: 107, Appeared: 107, Passed: 107, Percentage of Pass: 100.00, GPA 5: 7 } 


RESULT ANALYTICS 


Statement: Total 107 (64 male and 43 female) students appeared. Among them 107 (64 male and 43 female) students passed, i.e. 
secured minimum GP 1.0 in every compulsory and elective subject. Percentage of Pass is 100. Total 7 (6 male and 1 female) 
students secured GPA 5.00. 


Passed vs Not Passed [Year: 2013] (Total Appeared: 107) 
@ Passed (107) 


GPA Countdown [Year: 2013] (Total Passed: 107) 


@ GPA 5.00 (7) 
© GPA 4.x (28) 
© GPA3.x (38) 
O GPA2x (31) 
@ GPA 1.x (3) 


[History] Passed vs Not Passed (Among Appeared) (% of GPA 5 among passed) 


Year Appeared Passed Not Passed % of Pass GPA 5 % of GPA 5 
1 2013 107 107 0 100 7 6.54 
2 2012 181 126 55 69.61 1 0.79 
3 2011 128 117 11 91.41 1 0.85 


[History] GPA Countdown (Among Passed) 


Year GPA 5.00 GPA 4.x GPA 3.x GPA 2.x GPA 1.x 
1 2013 7 28 38 31 
2 2012 1 16 58 47 4 
3 2011 1 33 56 25 
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